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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 712 

31 Δεκεμβρίου 2007 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 07/07 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΓΑΖΕΣ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη προσφορά. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίίίΚοπΙιοερίΙαΙ.ρΓ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 
2) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και 
των τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτε¬ 
λεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
80.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΩΝ: 10.3.2008, Ώρα: 14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008, Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
\Λ/νν\Λ/.3ίίίΙ<0ηΙΐ03ρίί3ΐ.9Γ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 08/07 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.βίΜοηΙιοερίίβΙ.ρΓ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
50.000,00 €. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.είΜοηΙιοερΙίαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 09/07 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίΜοηάοερϋαΙ.ρΓ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 


ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
50.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίίί^οηόοερϋεΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(4) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 10/07 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΔΙΚΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη Τιμή. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.είΜοηΙιοερΙίαΙ.ςΐΓ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
150.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίΜοηΙιοερίίαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 12/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΕΩΝ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίΜοηάοερίίαΙ.ρι· 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
150.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 


ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίίίΚοηόοερίίαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

( 6 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 13/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίϋΙ^οηΙιοερίίαΙ.ρΓ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
210.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αΙΜοηΙιοερΙΙαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(7) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 14/07 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη προσφορά. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίίί^οηόοερίίαΙ.ρΓ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

200 . 000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίΜοηΙιοερΙίαΙ.ςΐΓ 


ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

( 8 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 17/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΩΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίΐί^οηΐιοερίίαΐ.ρι· 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
50.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
ΝΛΛΛΛ/ν.αίΜοηάοερίΙαΙ.ςι· 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ- 
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ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(9) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 18/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη Τιμή 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίΜοηάοερίίαΙ.ρι· 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
80.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίΜοηΙιοερίΐαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 


ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

( 10 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ.19/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΑΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη Τιμή 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίί^οηόοερίίαΙ.ρΓ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
50.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίΐίΚοηόοερίίαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 




11350 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


( 11 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ.20/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη Τιμή 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίίί^οηόοερίίαΙ.ρΓ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
50.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίίίΙκοηόοερίίαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ.21/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΝΟΣΟ¬ 
ΚΟΜΕΙΑΚΟΙ 


ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη Τιμή 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίϋ^οηΙιοερίίαΙ.ρι· 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
50.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.3ίίίΙ<οηΙιθ3ρίΐ3ΐ.9Γ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(13) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 22/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη Τιμή 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
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κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΐϋ^οηάοερίίαΙ.ρΓ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
90.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίΜοηΙιοδρΙίαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(14) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 27/07 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη Προσφορά. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίϋ^οηόοερίίαΙ.ρΓ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
900.000,00 €. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίΐίΚοηόοερίίαΙ.ρΓ. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(15) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 28/07 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη προσφορά. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίϋ^οηΙιοερΙίαΙ.ρΓ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
550.000,00 €. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίίίΙκοηΙιοερίΐαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 16 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 29/07 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙ¬ 
ΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη Προσφορά. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίΜοηάοερίΙαΙ.ρι· 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 


Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

120 . 000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίίίΙ^οηόοερίίαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(17) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 30/07 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη Προσφορά. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.βίΜοηάοερίίβΙ.ςιΐ' 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
750.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίΜοηάοερΙίαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(18) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 33/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίΙί^οηόοερίίαΙ.ρΓ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 


σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
50.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίίίΚοηόοερϋαΙ.ρι· 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(19) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 34/07 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΟΞΥΓΟΝΟ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίϋΙκοηΙιοερΙίαΙ.ρΓ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
165.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.είίίΙκοηΙιοερΙίαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 35/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίίί^οηόοερίίαΙ.ρΓ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
60.000,00 €. 


ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίΙί^οηόοδρϋαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

( 21 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 36/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.είΜοηΙιοερΙίαΙ.ςχ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
400.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

11.3.2008. Ώρα: 12:00. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίΜοηΙιοδρΙίαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 37/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίΐί^οηόοερίίαΙ.ρΓ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
300.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 


Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίΐίΚοηόοερίΐαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(23) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 38/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίίί^οηΙιοερΙίαΙ.ρΓ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
110 . 000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αΙΙΝκοπΙιοερίΐαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(24) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 39/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίίί^οπάοερίίαΙ.ρΓ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
50.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.είΜοηάοερίΙαΙ.ςΐΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 


ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

(25) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 40/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΟΕΣΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίϋ^οηΙιοερίίαΙ.ρΐ' 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
6 . 000 . 000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίΜοηάοερϋαΙ.ρι· 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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(26) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 41/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟ- 
ΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίϋ^οπάοερίίαΙ.ρΓ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
470.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
\Λ/\Λ/νν.3ί1ίΙ<0ηΙΐ05ρίί3ΐ.9Γ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 42/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΦΟ¬ 
ΡΕΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 


ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.βίΜοηΙιοερίίβΙ.θΓ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
1.150.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 3.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
4.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.βίΐίΚοηάοερίίβΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(28) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 44/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΐϋ^οηάοερίίαΙ.ρΓ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

I. 750.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

II. 3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.είίίΙκοηΙιοερΙΐαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(29) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 45/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΦΑΚΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίίί^οηόοερίίαΙ.ρΓ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
320.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίΙί^οηόοερϋαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(30) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 46/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ) 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίϋ^οηΙιοερΙίαΙ.ρΐ' 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
250.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίΜοηΙιοδρΙίαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(31) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 49/07 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίίίώοηάοερίίαΙ.ρΓ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 


ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
200 . 000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίΐίΚοηόοερϋαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(32) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 50/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίίί^οηΙιοερΙίαΙ.ρΓ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
110 . 000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αΐΐίΐκοηΐιοερίίαΐ.ρΐ'· 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(33) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 51/07 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Τμήμα Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίϋ^οηόοερίίαΙ.ρΓ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής. 


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
(1) έτος τη σύμβαση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για: 1) Την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, η μεγαλύτερης ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητος. 2) 
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 3) Την ματαίωση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης. 4) Την ματαίωση της προμήθειας. 
5) Οποιοδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να 
διατυπωθεί στο πρακτικό με αιτιολογημένη απόφαση. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3.1.2008. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
900.000,00 € 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 10.3.2008. Ώρα: 14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
11.3.2008. Ώρα: 12:00. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τριακόσια εξήντα πέντε (365) 
μέρες. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο 
νννννν.αίΙί^οηόοερϋαΙ.ρΓ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία δια¬ 
κήρυξη 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπονται. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε και μεταγενέστερα και την οικεία διακήρυξη 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χαϊδάρι, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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